Approved For Release 2000/05/31 CIA-RDP89B00551R000600030005-7 


25X1A | 3 mm : 


rs 
» uN \ 
25X1A 
au ' i 25X1A 
osx, (I 1 2) 2 8. 1005 3. approven cy ro cuancE 
MS 8. ce 2. APPROVED C. Ho CHANCE Ds 107 
3, APPRCVER Cy BO CHANCE I A. 1OG6 3 APPROVED C NC CHANGE 
25X1A 


2 Fon ervey 


Approved For Release 2000/05/31 : CIA-RDP89B00551R000600030005-7 


